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Igwe 


L'igwe es una lenga edoïda parlada en Nigèria. Per Blench 
(2019), l'igwe fa partida d’un continuum dialèctal amb 
l'enwan e lo sasaru^ l 

Localisacion 


L'igwe es parlat dins la zòna de govèrn local d'Akoko-Edo 
de l'Estat d'Edo^l 
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